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102. La planche XIII donne le dessin d'un fanal eafedioptrique
de quatrieme ordre, re'duit a I'^chelle de ~ d'apres tine e'pure
autographe d'Augustin Fresnel.

Le tambour dioptrique, embr-assant une zone de 64 degres, est
divise' en cinq Elements annulaires e'chelonnes.
. Au-dessus de ceMe partie principale est dispose'e une coupole
comprenant cinq anneaux de verre a reflexion totale, qui occupenl
ensemble une zone de Ay degre's. Leur diametre varie de 33o a
i 55 millinietres.

La partie inferieure est formee de trois anneaux catadioptriques
superposes, qui embrassent une zone d'environ 29 degres, et doat
le diametre varie de 3 /to a a-6 5 millimetres * II est d'ailleurs ^
observer que, en raison de I'occultation d'une partie de la lumiere
locale par le corps du bee de lampe, le profil ge'ne'rateur de clia-
cun des anneaux infe'rieurs a e'te' calculi ea supposant le foyer
plac^ un peu au-dessus du centre du tambour dioptrique, c'est k
savoir, a 6 millimetres pour le premier, a i.o millimetres pour ie
second et a 15 millimetres pour 1'anneau infe'rieur.

L'armature en cuivre de ce systeme optique se compose ordi-
nairemenL de quatre montants, ^vidds suivant le profil des an-
neaux de verre qu'ils embrassent, et relies, a la base ainsi qu'au
sommet, par deux cercles horizontaux.

Dans le cas qui se pre'sente le plus fr^quemment, eelui pu
1'horizon maritime a eclairer par ces fanaux n'embrasse pas plus
des trois quarts de Ja circonf^rence, le fuseau qui peut rester
obscur est occup^ par une lampe a niveau constant garnie d'un
r^flecteur a courbure sph^rique.

Si la lumiere doit etre r^pandue sur tout Fliomon, on peut
illuminer 1'appareil catadioptrique avec une lampe hydrostatique
ou'une lampe dite d moddrateur a reservoir inteeur,i ou avec un
bee a gaz. Dans ce cas exceptionnel, un quaipt du tambour diop-ication des fanaux
